ZOFIA z DWORSKICH 


UNNICHOW 


żona c. k. registranta cyrkularnego, 


przeżywszy 62 lat, opatrzona ss. Sakramentami, zmarła w dniu 18 Września 1883 roku. 


W głębokim żalu pogrążeni mąż, dzieci i wnuki zapraszają na pogrzeb, mający się odbyć w Sobotę 
15 Września b. r. o godzinie 4 po południu z domu w ulicy Karmelickiej L. 1. 


ZAŁ OBN IE, NABOZENSTIWO 


Kraków — drukarnia Uniwersytecka, 
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